LUDWIK OPITZ 


c k. rewident obrachunkowy przy Sądzie krajowym wyższym, 


przeżywszy lat 43, po długićj a dolegliwćj chorobie, dnia 25 Marca 
1875 r. zasnął w Panu. 


W smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Znajomych i Kolegów na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Smoleńsk 


L. 47 dnia 28 b. r. t. j. w Niedzielę o godzinie 3ciéj po południu na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni Uniwersyteckićj 1875. 


